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Daar is by ons soveel weerstand, 
teen u wil, u Woord, o Heer. 
Ons bied soveel kere teenstand - 
Wil ons nie deur U laat leer. 
Skep in ons 'n nuwe gees; 
laat ons U gehoorsaam wees. 


